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تطلبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار المغلق 
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8 + ر[ < ر 
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dad وفي عکس‎ id. على المسار‎ qi کیرشوف‎ ol dal 
عفار الساعة‎ 
45 = 1.5 x 50- 30 I; وا‎ > IA 
1, > 1,5 +1 < 2.5 A 
| ولا‎ < V*tlr جه‎ 60—1022.5R ب‎ R -200 
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)13( الجارة صحیحة 
)14( العبارة صحيحة 
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)18( العبارة خطا. 
)19( العبارة das.‏ 
)20( العبارة خطا. 
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)26( العبارة Assn‏ 
)27( العبارة خطا. 
)28( العبارة خطا 
)29( العبارة خطا. 
)30( العبارة خطا. 
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ij à |‏ 3 )29( الغبارة مسيم 
Penis‏ و مر هن 


اجابات الباب ال 





(13) الغبارة صحيحة. 

)14( العبارة خطا 
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(22) العبارة صحيحة. 
)23( العبارة خطا, 
)24( العبارة خطا. 
(25) العبارة خطا. 
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(22) العبارة صحيحة 
)23( العبارة خطأ. 
)24( العبارة Uaa‏ 
)25( العبارة خطا. 
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)43( العبارة خطا - 
| )45( العبارة خطا. 
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)36( العبارة خطا. 
)37( العبارة خطا. 
)38( العبارة صحيحه. 
)39( العبارة خطا 
))(4( العبارة صحيحة. 
)41( العيارة خطا. 
[42) العبارة صحيحة. 
)43( العبارة خطا. 
)44( العبارة پچ 
ie (45)‏ 5 خط 
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)36( الغبارة صحيحة 
)37( الغيبارة Was‏ 
)38( العباز i‏ صحبعۂ 
(39) العبارۃ خطا 
(40) الغبارة خطا. 
)|4( الغبارة صحيحة. 
)42( الغيارة خطا 
)43( العبارة صحيحة 
)44( الغيارة خط 
)45( العبارة خطا, 
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)37( العبارة خطا. 
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)40( العبارة صحيحة. 


)41( العبارة خطا. 


)43( العبارة خطا. 
(44) العبارة صحيحة. 
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)37( العبارة صحيحة. 
)8 3( العبارة صحيكة. 

la العبارة‎ )39( 


)40( العبارة خطا 
)41( العبارة خطا. 
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)43( العبارة صحيحة 
)44( العبارة صحيحة, 
)45( العبارة pra‏ 


ë ==‏ سیت 
حت — ہے سم حہصہحئ — — ص ë‏ سے : Inm m‏ 1 


(28) 


(32) 









[ 


Lo 
D 
9 


© 
0 


2 























0 


9e! 


66 


| 


C" Peng mx 






)36( العبارة Les‏ 
)37( العبارة خطا _ 
)38( العبارة صحيحه. 
(39) العبارة خطا. 
(40) العبارة خطا. 
)41( العبارة خط. 
)42( العبار ة خطا. 
)43( العبارۃ خطا. | 
)44( العيارة صحیجۃ 
)45( العباز E‏ صديحة. 
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)36( للعبارة خطا. 
)37( العبارة خطا. 
)38( العبارة صحيحة. 
)39( العبارة خطأ. 
)40( العبارة خطأ. 
)41( العبارة صحيحة. 
)42( العبارة خطا. 
)43( العبارة خطأ. 
(44) العبارة صحيحة. 
)45( العبارة صحيحة. 
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)41( العبارة خطأ 
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9 

9 





p "ae I (19). 
22) 
| 


سل 4 یں 
| )37( العپاز i b‏ 
اولا : € — .)98( ey‏ 


+ E jadi (39) | 





lai sas روم‎ | C Fa t Fa ER 


ind 

م MP‏ د تست | )41( البارة خطا 

(4g) | EAA "۲ ٩‏ سرا 
)43( العبارة 

n‏ (45) العبارة خطا. 








o‏ ہے و 
$m Ex‏ 
NUN‏ 









)40( العبارة صحيحة. 
)41( العبارة Usà‏ 
)47( العبارة صحيحة. 
)43( العبارة خطا. 
(44) العبارة صحيحة. 
(45) العبارة صحيحة. 


)4( J — — ——a 


Ra = IR, = 10x 0.004 = 1, x 10 
1 1 0.004 x 10 ۱ 
Ras = E ET 


l- ما‎ 10-0.004 





NBA a H . NBA 

1 t t 

۶۳ء ن — 0.01 * 0.7 * 300 ۹ 3 

محصللة كثافة الفيض الکلی = كثافة الفیض للملف العلزوني ( لان 
محصلة ARES‏ الفيض للسلگین عند (X)‏ = صفر ) . 


emt = -~ 


put N — -" Amx10^' xI x100 
سدق‎ — 16x 10 s 
L 107? m 


^ [24A 





erfan > BAN . dîrî 


۱ ۱ 1 
ود‎ = B x4 x 102 x 2000 x 28 x حل‎ 


B-0.075 T 
بعد 0,02 ثانية يكون مستوی الملف عمودي على المجال‎ 
= BA = 0.075 x 4 x 1035-3 x [O Wb 


KE, = 1.5 KE, 
Es aî Ls - 1.5 ( E. - Ew) 
0.5 Ey - 1.5 E, E 


SE, (sx BE). IX 
0.5 Ey ع‎ (1.5 x E ) 7 


05 Ew 66257102 x 3 x 10 ) بست سقط‎ ( 


Ew - | 255: 10۳ [ 


mmm o mmm تا قد ا )ا ا‎ mma مت‎ | — ë — ë — o — ھھھ ت‎ s — ھھھ‎ oo XM 


N — yu N 1 





4n | 
۱ ۱ ۱ | 
نقطة‎ uca ۱۴۱۱-1۱20 (1) | 


| بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار 





315-Lh-*5Lh + )2( 

(3) +¬ راہ + راڑے 3.3 

بحل المعادلات الٹلاڈٹ 

] 0.5۸ , را‎ - 0.14 , lb 06A 
= قراءة الامیٹر‎ 0.6. yal | 


, ۾ کے ڪھ م کے ص سس o‏ —- 






























| 00۵ QO | eat cM (5-2)x10*. San AU 
(4 Va NA 
| 2 | AN, 0۳ mue PUE. 
MAN, =n | D ا د‎ 


| Ix 10! T + ۲ 7 | 
P ۱ 117 
۱ f Ser bo 1i P» l 
| nz 1x10* 210* cm? in سج‎ mer Mi 


' d v b 
e لد اس‎ AME حستےے‎ abe فس © ارد‎ jê 
— T S = KC á = å کے‎ n ےر "5 یت‎ ۱ 
| 1 1 z 9 و‎ G و‎ i. 
T Nias 
b A LI 
# 


è ۲ 
ha 
i 9 B در‎ | 
ae 5 ۱ 
1 ۱ 


)36( العبارة Suus‏ 
)37( العبارة خطا. , 
)38( العبارة صحيحة. 
)39( العبارة خط 
)40( العبارة صحيكة. 
)41( العبارة خطا, 
(42) العبار ة خطا. : 
)43( العبارة صحیحة: 
)44( العدارة صعیحه. 
)45( العبارة Uà‏ 


یم © سس = 





= سدم شل — 
e ml ë‏ = تا — 
سم ہے صمي جه — 





توصل على التوازتي 








J— |‏ )32( 
9ھ .)90-30( + 44:369[ .7 | نوجد شدة اقا (:1) في المقاومة 61 15 
À ۱‏ ق0 کے EA‏ | 
کس سد کہ | ۱ R& D‏ ! 
0 7 — | السقاومتان 25:15 توالي مع 10 توازي تكون المقاومة الكلية 


للفر عین 


م ہے 200 ۔ ۷ 


نے اسم 
== 


404-10 


RmhR,, > 1: 8> 04240 — 172A 


m— ع تن ع اناد م‎ —À 






emf = -N پر , 8 " شلك‎ E 
4x105x5250xB»*8x*x]10"* 
| B25x10*T | 

BN ے‎ (pi ۔‎ 10 7x 1x100 
B 5x 10* ai 







EOE Eo | 


يتولد في المسار المغلق تيار مستحث اتجاهه مع عقارب الساعة ( يتولد 
عن التيار المستحث مجال له نفس انجاه المجال المؤثر ) فيكون انجاه 
ً الثیار في (A)‏ لأعلى رفي (B)‏ لأسفل فیتاثر كل منهما بقوة اتجاهها 


زا T‏ فی السلکین متماکس ابات (UAR) Jib)‏ ^ | —— 


| = 8 )36( العبارة خطا. 
ul _ uiN‏ )37( العبارة خطا. 

| العبارة خطا.‎ (38) ind w | 

2x075 5‏ _ 1 )39( العبارة صحيحه. 

map: 7 ۸‏ 002071077 )40( العبارة خطا. , 

الاتجاه: لاسفل )]4( العبارة صحیحه. 

, Uai i judi )42( | 

Paten العبارة‎ (43) 

)44( العبارة سم 








lig. a روا‎ 
و‎ Rs 0.03-1, 


a | 


quy d © 


ہے ES p‏ کے کت 2 o‏ © ج س کس áe‏ جب ہے 


















| hi ~ Í mv = I 
y= 2.7 x 107 m/s 
ےےل لكك ص ون سج ے‎ | m ےی امت‎ 
)13( سل‎ 
ے 3:×109ب×6625×10-74 _ 77و‎ 
E-hv- y 2x1079 — i 1 
۱ AD ۱ 
ددم‎ rem] 1x105Kg —— 5 — 


ن اتجاہ التپار فيه عكس عقارب الساعة. 


imd, mdy 2r 
45 15 | x10 


21×05  2mxi. 5 210-1 
] > 0, l ÀA 


E4 - Ea LX ٢)۰ 
= 6.625 x 19^ x 3 x ) ux 3 
AE = 123 x 10 ) p 


كن عن مركز اماف فى اتجاه واحد (وهو عمودي _ 
وین سجال العاف عمودي على | JL‏ 
)36( العبارة صحيحة. 


Pu 1‏ = چڑہ ي8 + Bi‏ | )38( العبار : خطا. 





)37( العبارة خطا, 


)39( العبارة صحيحة. 
)40( العبارة صحيحة. 
)41( العبارة صحيحة. 
)42( العبارة Mai‏ 


| )43( العبارة صحيحة. 
Paten T Jl (44) |‏ 


uim (45) 


> _ِ = جج o o UO‏ تک o o o‏ ےم MO‏ جے ہے ہے 


ni 7 2 emr 1.1/2 V 


em, = 5 اه‎ -- -x ۱.۱۷2 ۶ ۷ 


۱ NAB 80 | ۳ ۳ 
emily =" -7 | 9 $ * , 7 





(P) (1) |‏ الدینام 
أب) السحرك الگهربی ( العوتور ) 


B4. = P B, 


ul i uta Na ul , M 1 


md 2T; 21‏ )2( القوى التي تجذب الإلكترونات الحرة دائما لداخل المعدن وتمنعها 
3x3 2x17‏ | 


Lu Tr? ہے‎ pera a کے ہیں تج ۳ نو وی‎ 
AUT mx20 x 107? 2mx10-7? eee i 


10 
لات )3( تا تقل, 
اتجاه التبار في السلك لأعلى 
عد س اہ اند ينأك أ E‏ ا AE de ded‏ :سیل ود وآ ا E 5 bu am‏ نار وي هه عت T‏ ۸ 1 3 
C= 50 71 (4)‏ 
تو جد شدة التیار فی الجلفاتو مت بع غلق الدائرة 
=F × 40 = 30 mA‏ پا 
لحساب (Ra)‏ یلزم عساب شده التیار الکلي أولاً : )6( )7( الى داخل الصفحة. 
:- الجلفانومتر و المجزی توازي 


ANA و لكنه متغير‎ olai} IP تيار‎ pali jh نی‎ dy 


E (7) | v Vs = Vm IR, 

"ile. | = 30 x 1073 ×10 03V 

قرق الجهد الكلى = قرق الجهد بين ظ بحل المعادلات نجد أن - :| 
طرفي الجلفانومتر + فرق الجهد بين طرفي المقاومة (R)‏ 

Vg - ولا + ولا‎ = 1.5 > 03 + Vg 

VR = 1.2V 


(P) (8)‏ اولا : عند مرور التيار في السلك يسخن السلگ ویتمدد ويرتخي 
فيشده خيط الحرير فتدور البكرة وينحرف المؤشر على التدريج 


zm | ۳ á d T نل‎ 4 ۲۱ = ۲ E تب‎ EI à i » 
Qf تساه‎ LANI al لسللك و يفف تمعندم‎ F رز جه خر ار‎ Lu Leu. Lut 


1 ر الكلي‎ Lal فة‎ zE 


كمبة الحر از B‏ المتولدة مع كمية الحرارة المفقو 22 مذة 


کل 2 د کے ےہ | Ry‏ ری CADRE‏ نے 
١ aad (=) R 8‏ قرع ابا bh‏ كته قياس گل من القيمة "rt‏ لتیار LL VE‏ 


وشدة التيار المستمر 


L ۱ 1,7 . 3 ira 5 1 bi a m ۹ = ۹‏ 
احد العيوب : بتحرك مؤسره ببطے ویعود بیط بعد قطع التیار 


e d تسه‎ i 0 ——— — — کے سا‎ e e 
(3) 
Ro Ro Eo 


Ro = 200 )( 





Sr Vg عات‎ Kx ] 0 = 


Ry بر‎ 2 UU 4 Hy 
Rx = 50 0 


—————— — Og|ÜMEÀ8 BPO ےوہ س ٹوبور‎ comen 





(b) )10(‏ المفاعلة العنيه 


AD المغاو‎ (=) 





(11) معامل الحث الذاتي لملف حين تتولد فيه قوة دافعة مستحثة مقدار ها 


و اجد فولت عندما يتغير التيار في الملف بمعدل 1 أمبيربث 






























0 0 ل اکثر سسقامن تھ (A)‏ 











Jl مجزی‎ (0) )19( 











E i‏ اع ية di‏ يزاح موضع Am‏ إلى الیسار (ب) أجهزة القیاس التناظرية 
ہت 6ت ۱ ۱ )20 (P)‏ 
wi S ud‏ ] 
AT 24xXVg 4‏ 
فركة الملف | 
شر إلى وضع الصفر بعد فطع ايار 
(يكتفي ب 7 
س الجلفانومتر . 
قار یر حتى لاير على تيار الدائرة 
دون م n‏ )21( (0) دما تساوی المفاعلة a‏ زا سم iic‏ السحوية 
(Xc) VpNs 220 ١‏ 
Ns = 50‏ | | 
AU a‏ و (ب) عندما يكون تردد التیاز كبير جدا 
ےت 8( + === | | 
3 اور )22( النقطة (B)‏ هي النقطة التي يكون عنها الجهد أكبر ما يمكن 
2> وا 722 
(D) )23( |‏ زيادة عدد لفات الملف. 
Jir?‏ 1 
0 و 24 )24( C=C, + C: - 60 60 = 120 uf‏ 
aE‏ سی 100 60 + کک = ہی 
03 ; 
ILI‏ 2 
سل g e E eye (25) | a E‏ وف سم 
A‏ ری ار رت "m"‏ 
CT |‏ ۱ ۳ (26) ارلا : يتمكن هذا الضوء من تجریر الكترونات من سطح هذا المعدن 
p hC &625xk10 24 x3x19* EP s E 1 7: À‏ 
VENE A‏ ون | ثانيا : 6x107 —— 33x19]‏ اس di‏ 
o EE‏ طاقة الفوتون كبر من دالة لش 
oal M‏ اا _ 
F aiias (27) |. ٦۷٦‏ 
EE‏ | بے و _ 2x1077 xBOXBUXA‏ _ 
PIF N g‏ سس سخ و 
2x10 "x10x30x1 Zu.‏ 
F,7 — P7 5 044007 N‏ 
FzF,4F:-72.8x10? N‏ 
سے 
0-۷ 











TM (40) |‏ 
209( 9( قاعدة ا j ٢ LÀ ul‏ 
(P) (29)‏ قاعدة ابهام اليد اليمنى لأمبير (41) 2 60 


M‏ | (42) بسبب نقص البعد العمودي بين القوتين المؤثرتين على ضلعي 
qao‏ ہہ | "LEM EVE EE‏ 
| بسبع مستوی العلف عموديا على اتجاہ المجال المغناطيسي 

أو لتناقض الزاوية بين العمودي على هستوى العلف واتجاء المجال 
عمودیاً على اتجاه المجال 


)43( 





[31) الشغل المبدول لنقل وحدة الشحنات (| کولوم) خلال الدائرة (اخل 
العصدر وخارجه) 


[d 











Z---7-]00 (44. در‎ 
X= ری 0 16 = ك‎ Rtn 00 e 
z= 87+ Kî 10۷2+ 10 R-60 Tan كب دج‎ - )34( 
emf = - NRI. D ے کش‎ -8V (45) 7 MEE (35) 


۷ = 2.4175 + 3×20 ڑءے ۷ 


40x103 ^" Ha (36) 


o 22222 x x25 = 157.14 rad/s 
| مدقلا = راس‎ B= = 001326T 


480x0.2x 157.14 


Fauni la تج‎ 
= Tan 8 


(P) (37)‏ مقاومة الموصل 
(ب) التوصيلية الكهربية لموصل 
(P )38(‏ التیارات المستحثة المتولدة في مسارات مغلفة خلال فطعة 
(ب) تولد قوة دافعة مستحثة في ملف عندما تتغير شدة التيار في ملف 
آخر مجاور له 
(39) ()قانون حفظ الشحنة. 
(ب) قانون حفظ الطاقة 
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)ل ردد فوتون ساقط على معدن يمكنه تحرير الكترون من سطعه | 


i 





















*"Qs‏ | لمصدر يشحن لوحا المكثف 
Zr 5 ۱‏ الأول من جه ا يشحن لو ها 
ق الجهد عبر لوحيه حتی يتساوى مع فرق الجهد بين 


| المع ر » في ربع الدورة الثاني يفرغ المكثف شحنتھ أثناء‎ un ۱ ا‎ l 


در حتی يصل فرق الجهد بین طرفيه إلى الصفر 


sd‏ ا 


ume لط‎ » ۱ 


4l, + 91; = 30 
Al; + 181; = 18 


B و‎ 
1 i * 
v 
0 1 یو‎ 
تر‎ 


ID — n — —‏ 7 
uad )‏ | | 
i‏ التيار الموحد الاتجاه (المستمر) الذي يول نفس معدل التاثير 


في مقاومة معينة كالتي پرلدها التيار المتر 3 
NU‏ 
naain‏ ی دہ ول یں ففرا 


مقاء مة معینة كالتي یو لد ها التیار المتر ند , 
a‏ د aw (Vu‏ 
2 الكلية لدائرة العمود تقل * 
قفر ل قيمة )17( وتزداد قيمة ۷ 

۱ 0 یزداد مدى الأطوال الموجية . 


N, 
=(P 
3 نم‎ 


yalt) (16)‏ ا برذاك هذى قيآب Au‏ القیار . 


(17) 


)ول ار e‏ في العاف مجال مغناطيسي يختزن الطقة và‏ | 


| المكثف إلى الملف‎ | . | Re 
6۷ = القوة الدافعة الكهربية للمصدر‎ (P) (20) | كنت في المكثف : مع تناقص شدة التیار المار من المكثف إلى‎ 


و + را 2 1 | 


li MS 26A l 


| t > NBAI Sin 0 
| 17500x 0.25 x 0.2 x 5 sin 30 = 62.5 N.m 


)15( 2( تقل 


Aa تقل حساسية الجلفانومئر العتصل‎ : Y 





(ب) او لا : تقل مقاوهة الملف 
انیا :تزا كثافة الفيض المغناطيسي خلاله 


Ez, = NBA . sin 0 
à-2xft-2x 180x 50x 5x107 = ۳ 


)18( ار سم بنفسك 
الميل : و = slope‏ =- 
معامل LEY‏ النفانية 
T‏ او ہے "=b u = x slope = ED‏ 
(P) (19)‏ الأجهزة التناظرية | 
(ب) الجلفائومتر ذو الملف المتحرك = 


(ب) التو صيلية الكهر بية لمادة السوصل = Q7 m!‏ 11× 2.4 


(H) (21)‏ لان مزشر الأميتر الحراري یعود إلى الصفر بيطء بعد قطع 
التيار عنه ء حبث يحتاج السلك بعض الوقت حتى يفقد التي 
تولدت في القياس السابق . 

(ب) عند توصیل: مكلف بعصر jen‏ مستمر (بطارية) + يشحن اللوح 
المتصل بالقطب خی شی ہرود زار ول m‏ 
بالقطب السالب بشحنة سالیة ء وبقف انتقال الشحنات حيتما 
يتساوى فرق الجهد بين اللو حين سم فرق الجهد بين قطبي 
البطارية 

(22) الطرف A‏ أعلى جهد من الطرف 8ا , 
(F) (23)‏ الجلفائومتر الحساس 
| )24( الرسم 





|. اله وى‎ 
8 2 | "n (25) 
E IM | 
L= 25-025 بر‎ 
ناڈ‎ 
E: 3,68 1075 kg 


6000x10-19x3x108 د‎ 


h 84ھ‎ 
,م‎ 0, 6625x107 ہیں رر‎ 
P. A ۰)0 ۳4 kg.m/s 


ا 
aes‏ 


Q6). 













)39( )9( لاختلاف شدة الثيار في كل فرع بحيث یگون حاصل ضرب 
شدة الفیا في المقاو Aa‏ لكل فرع مقار ثابت ۱ 
| 1 موب = بیدا hR‏ 


V= ۷۲ + Vm (27) 
V = (90 x10 x10?) + (910 x10 x10?) = ۷ 








(P) (28)‏ دائرة الرئين | | 
m (=)‏ التقاو åa‏ الاگبر مقدار اکير هن AT‏ لشغل العبنرل لاس رار نفس 





)=( الامیتر الحر ار ي ial‏ طر 
| ایا مہ بين قيها , 
| : ۲ 5 ننه نانوؤن jan‏ قاو تابنت . 
n (30)‏ يرف رد الجلفانو متر عن وضع الصفر عند مرور 


(D (41)‏ فتح دائرة العلف . 
ٛ (42) باستخدام عة ملفات بينها زوايا ضغيرة متساوية 
y y a)‏ : نجعل خطوط الفيضن العغناطيسي على هيئة انصاف أقطار 
Un.‏ : تجعل كثافة الفيض المغناطيسيثابتاً فی لحیز. الذي يتحرك فيه 
m‏ وبالنالي يتناسب عزم الازدواج طردياً حم شة التيار فی 


(P 








فوتون الضوء | فوتون الأشعة | 






وجه المقارنة | فوتو 








| الما 
أو 5 ميكرومتر تقریباً 
[ (44) ےا .& 
)31( قانون حفظ الشحنة | "à‏ 3 
(32) © ۵ 3250 وري E‏ 
2E | 23)‏ و EY‏ | پوس" اك 
Xc ut 2x22450x35x10-5 AM e‏ )45( 
)34( 1-لحظة غلق دائرة الملفٍ الإيتدائي ۷-۷ تقد دهم ع الو - 
2 تقریب الملف الإبتائي من الملف الثانوي أو العكس VpN p‏ 


3- زيادة شدة التيار المار في الملف الإبتاني 
4 توصيل الملف الابتداني بمصدر متردد .۰ )2 فقط) 





E=-N“® (36) 


TA - 27‏ 0۔ = 18۔ 








)37( (() القانون الثاني لكيرشوف (قانون الجهد) 
(ب) قانون es‏ 
(P) (38)‏ النسية بين القدرة الناتجة في الملف الثانوي إلى القدرة 


المستنفذة في الملف الابتدائي 
(ب) القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف عندما بتغير 
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MAI, = Ns A جا‎ 

10M 2 100 ×2× 4 

M = 0.02 Henry 
التيار الگھربی‎ ( 1) (10) 





| 
| | (ب) الت وضیلیة الكهربية. 
| | )11( ) أ ( ہشیت "UN jail]‏ 
)=( لان مقاومة ملفات النخاس أقل ها یمکن» بذلك یسکن انقاص 
الطاقة الكهربية المتحولة الى طاقة حرارية فی الأسلاك. 
)12( )1( المطیاف. (ب) متسلسلة براكت. 
| )13( 
خان à dagal‏ العامة دور نان 2019 





)1( 7 کت و دة اتیار فى الملف أو نصف قطر | 
i‏ الملف الدائرى. )14( الترائزستور فى حالة غلق (ON)‏ 
[ب) كثافة للفيض المغناطيسى المؤثر على السلك أو طول السلك | (15) C)‏ 
المعرض اللفيض أو شدة التيار المار فى السلك. 


(16) 
)7( تزداد شدة إضاءة المصباح. | 









v‏ المنطقة الانتقالر 
ل سمك المنطقة القاحلة (الانتقالية) فی الوصلة » فتقل مقاومة 
M m ^‏ 





V= LR, + Ry) -ü 
9 (6) 


)7( ( ) تزداد ثافة الفيض المغناطیسی على محور* لان طول 


۷ = 20x 107? x (40 + 960) 





۷ = ۷ 
الملف یقل'؛ وكثافة الفیض المغناطیسی نتناسب تنابييا عکسیا مع 
طول cali‏ عند ثبوث بافی العوامل: )18( 
No‏ إل ) کي لو خطوط المجال usd‏ کے کی ر | 13 ۱ 
| أقطار أو تكون كثافة الفيض المغناطیسی 101 "i‏ ظ - 
y‏ ثابتة. أو تكون خطوط المجال المغناطيسى دائما موازية لعسدوى 





6.625 x10^?* 


mele "TU FTN NC NN 
عزم الازدواج او انحراف المؤشر او نکر‎ 


d i‏ " طرديا مع شدة الثیار. 






A = 3.64 x 0 








ii ai ود عدا‎ Pli api suo از‎ do die (9) (19) 


الكهربية. 


المتر ند | 
(ب) نستخدم فى أجهزة الاستقبال اللاسلگی وذلك لأختيار 
المحطة الإذاعية Jl A‏ ال متها ج nm‏ 


(20) لان لها قدرة كبيرة على التفاا 


[وار) تجاه نقطة آلاصعل 





| الى تیار مستمر(يمكن تقويم التیار‎ EU یمکن تحويل‎ r 


(HT)‏ يستفاد من التيارات الدو امية فى هر الفاز ات فی افران العث, 


)22( يزاج موضع ((,() تجاه الطول المر جى الأقل أو یزاخ موضع 





سس عم 


Na 
(2 x 101°)? 7 | 
— = 2 x« 1O mM 
5 .م1012‎ 


"ETE | ١١ (28) |‏ الذايو د (pn)‏ . 
| (ب) الثر انزستور 
| )29( 


Lx 
-— 


را ٭ م 











١ الرنینی‎ | 2 
x 2 2 Uii 
(30) =L ۳ 
AT 20 
3M) = سے‎ = 100 A/s 
: At 02 / | 
E, - 2 ۳ ۱ | | 
ہ جا‎ (2)* 0:71 Ceg = 40 + 20 = 60 pF 
E = E, ¬ Ey یف‎ gums 
AE = —344 13.6 = 10.2 eV " Cath 
60 x 30 


"n" 


mos )۲( )25[‏ الاومیئر عكس تدريج التیار: لان شدة التپار خلال 


الأوعيتر تتتاسب طردیا مع مقاومة دائرته عند ثبوت القوة الذافعة 


الكهربية بها. وغير منتظم ۽ + لان شدة التيار خلال الجهاز Y‏ 


(ب) بنعین عزم الازدواج من العلاقة: 


t= BIAN 0 


(8) ع عزم الازدراج یعتمد على مقار الزاوية‎ sl 


اما عزم ثنانی الفطب المخناطیسی يتعين من العلاقة: 
LAN‏ 


وبالتالی لا يعتمد على الزاوية بين مستوی الملف واتجاہ المها! 


ii )26[‏ لتمیتر (V1)‏ يعطى قراءة أكبر. 
لأنه طبفا لقانون اوم : فى حالة التوصيل على التوالى يتناسب 
فرق الجهد بين طرفى مقاومة مع فيمتها. 


(27) 


MT 
ud 


)32( تكون كثافة الفيض المغناطيسى أكبر عند النقطة ja)‏ 
(33) 
i 1 (34)‏ 4 



































FETE (n) ila ارة من‎ a بعش الإلكثز ونات‎ di (e) 
حبث ٹرگیز الإلكتروناث‎ (p) كبير إلى المنطقة‎ PUT Hi و‎ 


B Jui بعرف‎ la FTT um E 1۱ اہ‎ ۰ | d 1 HEHE i 
m 1 ۳8 ۱۸ [ ای لا‎ TT ۱ 
۱ ری 7 او‎ MERI | ۱/8 ANN 0 EUEPOER NAR: ۱ ۱ n 
ی 1 )39( ) ) فسدر الإلكترونات أو تبعت هنه الكثر ونات,‎ 2 TEEI ع وچ‎ | 
4 7 Ei ۹ à PP - i | * T TE. f رر کے ار‎ Le ۱ 
تغفل علی تركيز شفاع الالکترونات,‎ (e) | a patugas EY SEWA LELE p 
F hm death. I ; 
(40) zi: RARITIES JE WI 
z 1 Ju . d بب‎ TE 1 "di ta 
- (41) EEEE 97555 my ce ga 
میں‎ SH GATES = 
: بين‎ E ود‎ La PETT T 39۴ Bü ےل لس‎ 1 4 IE ۴ 4 i 
Ax) كثافة الفیضس المهناظيسي عند النفطة‎ ala js (42) y 3 لیا‎ 1 


"ia 


à 5 Bg ۷ 2 RARER 2 pris 
ا سو ۱ )43( |« $393 غدد لفات العف‎ j 2 5 7 0 T PF 
E" 5 1 T کے‎ a TE | E. سا خرس‎ SSH, T ت‎ 
جح ہب ا 2 زیادۂ معدل التغير فى الفیض المغناطيسى الذى بقطع الملف.‎ CREE _ 
989 ۱ | ۳ ۱ Eia عور سید هع دك وب‎ FAAS >< i 
زيادة سرعة هركة السغناطیس بالنسبة العلفم‎ -1 du LR رر الا ا‎ ho arm ای ےت ا‎ 


۱ کس‎ wl au ۳ Lis تساه 1717 ری اعد ات لغ النزناءة ال‎ AV 
:اط 4 زيادة النفاذية المخناطيسية لظب العلف (وجود قلب من الحدید‎ WEG ,ر‎ 


EL ET‏ | الط 
٠ | #۲ A‏ | )44( المقاومة المكاقنة فى حالة التوالی 2 IR‏ 
المقاومة المكافئة فی خالة الٹوازی ے > 








pue‏ نم 


النسنبة نين a didi‏ المكافنة فى الخالقين على انز 
.)45( | 

قراءة الفولثميتر 100V = (V)‏ | 
قراعة الفولتميتر )١/:(‏ = 0۷ | 








od PE E bun‏ و 






TEER 
۳۹ 
. ) Py) القدرة الكهربية‎ (1) 

)2( عزم الإزدواج المؤثر على الملف ( ۲ ) , 

)3( كمية التحرك الخطية للفوتون ) ۳۱ ). 

)4( طول السسار الدائري (محيط المدار ) (۲ 7 2 ) , 
(ب) اولا 


r || LT 


الحریر الذي يجذب 


b jg‏ السلك 
حركة البكرة 
وبالتالي حركة 
المؤشر 


| + دمل 











كيفية التكبير : توضع الإشارة الكهربية في تيار القاعدة فيظهر 


مكبرًا فی تيار المجمع, 
(ج) اولا: 


. عدۂ بقع مضينة‎ (T) 





ب i M‏ 
ثانیر ها 


(2) لان As gall‏ المصاحبة لحرگة الالکترونات لها نفس الخواص 
pall‏ جية للضوء من تداخل و حيود ( فتحید غند الشقین و تتداخل عند 


عند النقطة (b)‏ أو (e)‏ 
في المسار المغلق bedeb)‏ ( 


Rut. e o 








في المسار ) abedefa‏ ( 
بحل المعادلات 18283 


=) 


Z A = 2143 A (Ig) 


9 





Gd) 


e 
(3) 
— Od) 


(ب) أولا: 


-Q) 
-G) 


- ۳ nd ls = ۳ 
c 2l; T 414 = 6 
58 


24 


ل 


(T)‏ بزيادة سعة المكثف المتغير السعة في الذائر م 


بزيادة dà y‏ المصدر المتر 33 فی lali‏ $ ۲ 


devi 





| (2) بإنفاص معامل الحث الذاتي للملف ( أو بنقص طول الملف آ, 
تقابل معامل النفاذیة المغناطيسية لقلب الملف (تغيير نوع الوسط) j‏ 











"i= 


1+ fe 


5 nu 
E+ = ——— Z 0.98 
: 6 = 1+ 0 





10 x 10-2 





















* كومتون.‎ (a zi T 
| "il, ۔ ان ۷ الق‎ ۲. 
4X *×307 ×800×2_ o لكابح " الفرملة" ) للاشعة‎ m ۱ ; 
" 10 x 2 





(1) 5 ——À 7 م‎ 


e| 
(D (4) 
: (ب) أولا‎ 
(d ( ) ۔ البعد العمودي بین السلكين ( المسافة‎ )1( | 
. ۔ طول أي من السلكين‎ 
. ۔ شدة التيار في كل من السيلكين‎ 
. ) ۔ معامل نفانية المغذاطيسية للوسط ( لز‎ ۱ 
زكرن القوة تجاذب : إذا کان التياران في إتجاء واحد في كل من‎ (2) | 
اذا کان التیاران فی إتجاهين متضادين في کل من‎ - JA تكون القوۃ‎ 
(V.s/A 9) ثائية / أمبير‎ . E 
)۸ ۰۵/۷۷ À) ثانیة /فولت‎ d 


mii‏ ,قم 





UT "d 


| ےا 1 ل الحث الذاتي لملف .1 = 8 . 


5z = 0707 = sin 45 = cos 450 | 


si- 





meum eme 
ye JVR + OV = Vo? 





B0 00 - 
100 220 X ما‎ 


«Vs 302 + )60 = 20)? = ۷ ۱‏ 
4 11.36 = ما n‏ )2( 
باختيار مقہاس الر سم em‏ 0,5 لكل V‏ 10 
| بقياس ظول الوثر ^5cm-‏ 
501 سك × 25 = | + ۲٦‏ 


۱۳۰ ۱ 





( * (3) 

لن معدل إنبعاث الفوتونات من المصدر ثابث مع الزمن. 

وبالتالی معدل انطلاق ال لکتر ونات من الگاٹو د تابت فلا تزداد $a‏ الثيار 

الكهر pla‏ ني . 

( v )(2) 

لان شدة الثیار الساقط۔ من المصدر dla‏ كلما قلت المسافة ) - Vg = 30 V (la‏ 
d‏ کی اک quo‏ وو کہ F‏ | ) | 

الكهر وضوني, 

| . (000) 

لان الإلكتروناث لن تتعرر من الکانود في الخلية طالما تردد الفوتونات 

اقل من التردد الخرج لمادٹھا . | 

/ )* ()4( 

لان 99 التردد عن التردد الحرج لا يؤثر في شدة الثبارالکیروضونی. | B‏ 

(ب) أولا : السؤال الأول 

(1) قزفاه . (2) متعادلۂ 

PI‏ ) 9-1( متعادلة الشخئة 

res‏ (۴) | | دلة الشخنة 

m‏ ظ o8 (D2‏ من 

(T)‏ لإكساب الرلکترونات في الشعاع الإلكتروني المستخدم طاقة حركة ظ 3- (D‏ جميغها 









اجابة امتحان الثائویة الأزھریة دور ثان 2019 AO‏ 


كبيرة قتزداد سرعتھا ويقل الطول الموجي المصاحب لحرکتها Ke: ia‏ رعلا 

يتسبخ أقل من أبغاد الجسم المراد تكبيره . و ا 1 

5 على هيل مجال مغناطيسي | ريم وه‎ d لان الطقة اكهربية تختزن في‎ (A) 
TR 


: أولا‎ (s) 


عدد اللفاث — طول aladi‏ 
6 ترفد الاشعة الساقطة — دالة الشغل لمادة الكاثود 


à Pm 
vemf د‎ -N ^E: 
1 


| (24 59 Um) 
At y 
001 


^emf = 


a emf = - 11010 x 


“emf = ۷ 





3 








1 











106x105 H‏ مس = با 
السؤال الخامس : 

(4 - 1) () 

1- التسلا 

2 قاعدۃ لنز 

3- منحنى ابلانك 

wer 3 الضخ.الضوئی‎ 4 


L 





اخاية افتخان السودان دوز اول 2019 


1 معامل الخث الذائی (L)‏ 2 تردد التیار. 





Anas. fiie‏ ۱ 4 التیارات الدوامية. 


5۔ التيارات الدوامية (ب) M‏ 1. خفض تردد التيار (الدينامو). 


p PA ys y‏ : کی سی مجال كهربي lT!‏ 2. زيادة شذة e gall‏ المستخدمإبشرط al‏ بگؤن bil ji‏ أكبر هن التردد 





gui ERE o Agent "E 
gane 
پستب القصو ر ر الذاتي‎ 7 


yY -8‏ ن الطول الموجي له صغير فیقع في المنطقة تحت الحمراء فلا تانیا: 


الحر (e‏ 
3. زيادة تيار كل من السلكين أو تقريب السلكين. 
1. توليد الاشعة السينية. 


یز ی بالعين 2. تستخدم فی الدوائر الالکتر Ania‏ 
(e)‏ أولا : )9— 10( | 3. توجھ الشعاع الإلكترونى. 


وه 9Q‏ (ج) أولا: 


1 12V (2-10 
(12 - 11) تانیاً:‎ 





Ap  (5-2)x10* 
0.05-0.02 


= 0 


ND 


T ~= y slpe = ۷10 | لے‎ 0 enr? 





ثالیا: 








mıl — ^N = 3x60x40x10*x200 = 144 A.m? 
حیث أن مقدار العزم ثنائی القطب ثابت فی أى وضع.‎ 


۰ | 2. يكون اتجاہ العزم ثنانى القطب عمودى على مستوى الملف ای یکون 
موازى لخطوط الفیض 


| 3, بعد ربع دورة یصبح عزم الازدواج قيمة عظمی 


t= B. m4/-0.5 x 144 ے‎ 72 N.m 


(T)‏ اخٹر: 









_ تجویف رنیئی : Erg | Em‏ زر نینیی نينى خارجى. | | 
3( قاعد؟ البريمة اليمنى | فاعدة أمبير لليد اليمنى [ 
d‏ المجال فی ملف "I‏ المجا P‏ 

M |‏ با حول | 


داثری أو جلزونی. (تحديد 


—ÁMáÀ الہ‎ m سس‎ d = — med S * 
— —_ —ÉUETHENER : 
—— 


] 





[. الجلفانه متر الحساس — all‏ لك X‏ بی. 











3 التحكم فی شدة اليار - لبط | | 6۸ - 24 x‏ 24 =[ 
(d ۱‏ 


LE ۶ A Wi 8 | i 
Ral الر‎ o 7 0 Ajai 





الکهر وضوئية. 
اج 1 , الوصول بذرات الوسط الفعال لحالة الإسكان المعگرء 

من کیرشوف الأول 0= وا - و[ - ] | 2. أن يكون المنشور في وضع النهاية الضغرى بر 
من کیرشوف uil‏ ۹-0 . 3. أن یگون تردد موجة القناة ‏ تردد السندر ) مساوی ]33 


دا 
الرنین: 


03 + دا ۴ 301 جل -h20‏ مر[ 50 - 6 - 4 + 5 
۵ > با 100 - رز J+‏ و 0 > 5 + و[ = ;1001 


(l) 
إذا کان السلك موضوع موازيا لخطوط الفيض المغناطیسی,‎ .[ 


“.ان يلون مدي المغناطيس مفعرين لتكون خطوظ افيض على Up‏ 
ا اقظار ead‏ مستوى الملف موازي دانسا لخطوط الفيض. 





By. B5 um 3 nsu ےل‎ 


(ب) آو لآ الاختيار تا 
ثانيا: 



















3 لذا كان عند لفات الملف الكبير Ny‏ ضعف عدد لفات الملف 
4. عندما يتحرك السلك موازيا لخطوط المجال, 


Wy, = Wg == Ve. lp. t= Vs. ls. | 
_ یا‎ 
وا ا‎ 

5 عندما تحتوي الدائرة على مصدر متردد ومقاومة أومية عديمة 

ہہ dir‏ يمك 5 H‏ 5 ۱۱ سا | 

(au)‏ أولا: 1. يدور التيار في جهة الحلقة المقابل للمغاطيس في نفس 

اتجاه دوران عقارب الساعة. 

2. تتحرك الحلقة في نفس اتجاه حركة المغناطيس حيث يتكون قطب 


"e 


1 1 
^c " ري‎ 7 C7 fr, 





C 


= 70,77 x1075F 





0-0010 1) Slope = net = NBA 





2) Slope = {1 — I) R: = R; = V, 


Z-501 Vi | LR وق ے‎ 
3) Slope > 7 Fi 


Vim 7 Vr -Ves 1X - Xo) 
ويلا‎ = 3×) 75 - 45 ) = 90 V 


| لان فوتونات الليزر تتمیز بالتوازي فلا تتعرض التشتت لذلك تحتفظ 
2. حتى تتمدد ia gl‏ بنفس مقدار تمدد السلك عند تغير درجه حرارة 
= ي | الجو فتحافظ على السلك مشدود والمؤشر عند صفر التدريج. 


n = ول‎ = 10? cm? 






Pe 24 24 | 
"ith 1+27 25 
lc 
7 


















3. بسبب التنام نسية من الروابط المكسورة ونقص عدد الفجوات 

و الالکترونات الحرة وبالتالي تقل gll‏ صيلية. 

4. ونلك للحد من الثيار ات الدوامية و العد من الظاقة الكهربية المفقودة. 
5. بسبب تقارب قيم مستويات الطاقة شبه المستقرة في كل مٹھسا. 

( ب) أولا: 1. تمتص هذه الغاز اث والابشرة الأظوال gai‏ چية المناسبة 
لإثارتها من الطیف المستمر للشمس فيصل Gall‏ طیف امتصاص خطي 
( خطوط فر نهر فر ). 

2. تقل قراءة جلفانومتر الاومیتر الى الثلث ؛ بسبب زيادة المقاو مة 
الكلية إلى 3 أمثالها. 

3. تقل المقاومة المكافنة لهما الى الربع : لأن المقاومة المكافئة على 
التوالي R, = NR‏ والمقاومة المكافنة على التو از ي 2 - ,9 

ثانيا: 1. اي أن الجهد الكلي يتأخر : nius Mos‏ 77 48ء اي 
أن الدائرة لها خواص سعوية. 

2. أي أن المقاومة التي يتم توصيلها على التوالي مع الجلفانومتر 
لتحويلها الى فولتميتر = 13 1000 


3. أي أن أقل قدر من الطاقة اللازمة لتحرر الالكترون من سطع الفلز 


نون إكسايه طاقة حركة = eV‏ 5.1 


(>) 


1: 


E کے‎ a gi  × E 
١۷ ٢26 3 28 سوہ"‎ 
b EE ۳۳ ۳ ابا از‎ 


LI سی‎ m. » p b 


id 
ع٤‎ 
E 
is 
st 
3: 
Hu 
£3: 
us 
2 à 


h^ T 
TR FER CL 
RECEN 
کا و ا ہے‎ 08 
> 9 ا ا ا از 9 اہ ا‎ 


7 0 0 اھ ۱۱ 


4 كد 3 23 و L3‏ | كنا 





E 


نے =i‏ ہے "ا 


۶ 





jala (1) (1)‏ جهد السطح., 
)2( ۲۱۱( ۲۱ 0.8 


| H (ا‎ (3) 


2018 ر اول‎ dalali التانوبة‎ (Jaial 


[ ب ) الميكروسكوب الا لكتروني, 
زب) للحد من الطاقة الكهربية المفقودة علي 
شكل طاقة حرارية. بسبب التيارات الدوامية , 
(ب) لان المفاعلة الحثية تتناسب طردیا مع 
ill‏ دد فبزيادة التردد تز داد العفاعلة الحثية فتمنع هرور التیار 


)4( يقل الطول الموجي بزيادة درجة الحرارة. 
| (5) لتقارب قيم طاقة مستويات الإثارة شبة العسقرة في كل منهما. 


۱۱۷ ۳0 (6) 
[mal = IAN (7) 


x 0.012 x 50 = 18A. m?‏ 3 = زيما 


)8( 1- الدائرة المكافنة لبوایة (NOT)‏ 


"TA. - 5‏ 
[D‏ تهديد أتجاء المهال 





(1()10) المجموع الجبر ي للفر ي المحر که الكهربية في دائرة مغلقة 
يساوي المجمرع الچبر ي لفر وق الجيذ في apial‏ 


(ب) تتناييب شدة التيار المار في الموصل تناسيا طردياً مع فرق 
الجيد بين طر فيه عند ثبرت درجه الحرارة , 








"esl Ta ظاهرة انطلاق الإلقارونات بن بطع معدن بسبب‎ (١ 
ha ها ۸ و‎ e ضوع عليه بتردد مناسب,‎ 


1 = صاب س و 


وا) نجل الوم من اراك كهربية الي كود أو شفرة أساسها 
قيمني (1,0) , 


(D )16(‏ 7 لاعلى 
)1( | امتخدام أسلاك معدنية مقاومتها أقل ما يمكن. ge‏ 


۱ 
عد ت .حم T‏ 


2۔ بصنع القلب الحديدي من الحديد المطاو ع السلیکون 
3. قسیم اقلب الحديدي إلي شرائج بیٹھا مادة عازلة. ... 
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)34( 1- يجعل مقاومة الأميتر صغيرة جداً حتي لا تتغير شدة الثیار 
المراد قیاسه تغیرأً ملحوظأ بعد إدخال الأميثر في الدائرة علي 
P‏ 
2۔ الجانب الأعظم من هذا الثیار يمر في المجزئ ويمر في ملف 
الجلفانومثر تیار ضعيف فيحميه من الاختراق, 
3- زيادة مدى القياس لشدة التيار. 
)35( (5) كهربية 4 مغنا 
V (36)‏ 28.2885 = 





يسية -+ خرارية 
ے aff‏ 


Fmax ^v 0707 


— 0.07 


| Aj = 2601.1 = 2x 3.14 x 50 x 0.28 = 87.92 





[R + (X, - Xc = 


= 3608 
28.2885 


956 E 


36 + (87.92 — 80)? 


_ Vmax 


_ 8.11245 _ 
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)41( مكافئ المفاعطة والمقاومة معا 

)42( نقطة (B)‏ هي نقطة التعادل. 

)43( )1 ) زيادة المقاومة المتغيرة (S)‏ تقلل شدة الثیار الكلي فيفل 
المقدار (lr)‏ فتزداد (Vi)‏ ۰ ويقل فرق الجهد بين طرفي 
المقاومة i 10 (=) (Va)‏ 

u = a ion = 1001 Rad/s (000 — 
F= = -= سے‎ = 50 Hz ES 4 7 ms 


Weiz » 
Pur 


TT L 


EEA ۰ 

m 1 ۲ "m ۹ ۱ 

ں01 * 1.67 < ۲ > : - بت وچ کا 

ہا" WI IL‏ و 
j‏ و 8 


P مم‎ 






| | التغيير 





| )1( 1( یکسب الالكترونات الصادرة من الفئیله طافه حرکه عالية 
ip € |‏ 






ول الرافع للجهد 
. الملف الثانوي أقل من 










هن شدة تيار العلف الإبتدان E‏ 


| الحادث‎ TES 

فیٹاثر به الملف الآخر ویقاوم 

التغير الحائت في الملف الأول 

(3) آ) ب تساوي الواحد ب) cli‏ على الخطأ الصفري في _ 
التدريج والنائج عن التأثر بدرجة حرارة الجو 

peers aique 0 


التيار المار فيه لمقاومة هذا 








)9( شدة التيار المستمر أو موحد الاتجاه الذي يولك نفس معدل | التائیر 
اعرازي الذي يولده M‏ المتردد في مقاومة معينة 
أمبير أو الذي يولد نفس القدرة التي يولدها التيار المتر ند 2 pual‏ 

gs | توصیل؛‎ )١ (10) 

توصيل المقاومات على التوازي 


يساوي 2 


3 اہر رم pe.‏ الكهربية 15 فولت 
الاختيار ۱ 2 فو لت Mud‏ د 
(i (12)‏ الطول المو جي "Ao‏ شدة ane o‏ 
عكيييا e‏ در Ap.‏ حرارة الجسم المشع 
ب) في مجال الأورام و الاچنة 


(13) 
AE = (—1.5 + 13.6) x 1,6 x 1077 

= 19344 x 10719] 
_ x 107 34 × 3 x ۳ 


1. 2344 x 10-18 
10 11۳ 


he ے‎ 


` AE 
1.0274 X 












































CNN 


eK O9 | ۲ ۱ النيون‎ | move) mE 
تصادم ذرات النیون مع ذرات‎ | 
الهيليوم المثارةٌ تعسادم غير‎ 
مرن‎ | | 
9 assumes 
vet p إلى البلورة‎ n تا سنج مس وینجاه من البلورة‎ LAT 


PN e»‏ المجال المغناطر , للمغناطيس ادا 
i pg x v7 1‏ على الضلى: 
کے على ٹھچال ل بک منساو پتین s ۳ jän‏ ۱ 
ل تجاه n‏ $ 5 | ازدواج يعمل r : i‏ اص دبي 1 
)36( اچب M lai‏ من | على د دروا C Ld‏ الملف 








ویکون في عکس dad‏ تيار الانتشار )38( - لان AU NETS ikag‏ 
iuda: ; 7‏ اذا كا التيا | نفس ال تجاه الذي یکو ن فیه mn 6. ell‏ التيار في النصف Dia‏ 
o (16)‏ از تن مب | | t‏ او وروی ات 


TN 5g‏ ن es‏ الت 
cen‏ علد ١‏ ريادة Y 1 jia y‏ 1 
- آي ۲ b‏ 
۳ ره نز داد عند الروابط المكنسو 


او قوة تنافرية اذا گان الثیاران في اتجاهین متعاکسین 
)17( 


M 5-3‏ فیزداد تركيز الالکترونات الخرة والفجوات فنا داد اك اد 
40V‏ = وہک م ملاس = "» ست emf = -M‏ الگھربیة w—‏ 


oy (39)‏ خزهة اشعة lll‏ ; ز d] jai‏ بحب 
تست يذكر عند السير لمسافات طويلة 
(40) فتك = En‏ 


ni 

ood (41) |‏ پر تد من الصفر M v‏ 

إلى الصفر في النصف دو رة الاول ثم یعکس اتجاهة وی زداد من 

الصفر إلى النهاية العظعی ثم يهبط الى الصفر فى الضف Tr-‏ 
الثاني ويتكرر ذلك دوریا 


(18) يشحن المكثف ويتولد بين لوحيه فرق جهد مساويا لفرق الجھد 
بن قطبي البطاررية فيتزن Ana‏ فیمنع مرور التيار 
[19) أ- النبائط الكهروضوئية أو نبائط التحكم في التيار 
به المعول التناظري 2d Ji‏ 
)2( آ- اکساب ذرات المادة الفعالة الطاقة تی “لآثارتها باستخدام 
ووس D fei‏ 
ب- أشعة اللیزر تحتفظ بشدة ثابتة لوحدة المساحات أثناء السير 


رة سدوا زيه ولا تعانى م 








لمسافات طويلة )42( لان البعد العمودي بين القوتین المؤثرتين على ضلعي الملف 
#3 : 3 8 أوم ب ب 6 فولت يقل من الوضع الموازي إلى الوضع العمودي 


2 تقل قراءة الفولتمیتر أو بسبب تناقص الزاوية بين العمودي على مستوی العلف واتجاه 
Q3).‏ - ج [ -45 ) خطوط الفيض من القيمة 90 إلى الصفر 

120 ! بد‎ A فيفل (43) - د لا‎ lia نات باسکانها آن تحمل طاقة حركة عالية‎ F ns 1 N 

الطول (us gall‏ المصاحب لها فتزداد القدرة التحليلية )4( د 0.25 

KE-2.67x109] (45) | Y 


| 
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"an 

اءة الأميتر لحظيا ثم تعود لما كانت عليه 

شا ا 
الالکترونات القریبة من 

eor eme aii 32 ۳‏ ۳ المستوى الأول 

























() 1- أكبر من 
MeN‏ 
] 5- لسهه له تخزينها و عنم تأثر ها پالضو ضاء الكير بية و التشويشس 


-Ü‏ لتعليل التيار A‏ ت الد امیه مما ی دی لتقلیل الطاقة المفقه دة على 


صورة طاقة عر dy ji‏ 








HÀ‏ € بے وو ا 
| 0 + 2 7500+ 250 ےم 
۷ = )7230 + 


Va = I, R' = 200 x 105 (250 


Vg ü 
۱ ا وی‎ 
à Ry 24 35009 
ملف الجلقانومتر من التلف والاحتراق وتعمل مع المقاو مة‎ laa «12 | 
المتغيرة على انحراف المؤشر لاقصي التدريج قبل توصیل المقاومة‎ | 
المجهولة المراد فياسه‎ 
n وال‎ ١ iiaj 
m - . | 
۲ DOE اق الحصول بش‎ ۱ 
الفوتو غرآفي فنك ن الهولوجرام‎ 
الإلكترؤناتِ‎ y 
ة الخارجية إلى ملف الموتور‎ Tm 


1.5 
` 2504 7250--R, 


ہے — سے 4 ——— 









NL («2 | 


lr” m 0.707 = 2x0.707 = | |4۷ -9 
| w= 21] = 2mx 1 = 507 = 157.075 -11 
| 12 
R= Mma LEN ۷ سس ا‎ ua -.6T 
N Ai NA 100x20x10 HTS 07 | 
الدافعه الگھر بية‎ a gall 2۔‎ PUE Ti | 
اجب بنفسك‎ -3 ۱ 
4 ١ 
غ ے و‎ H د‎ 7 | 
d» e ظ ب) اولا : 5- الصبغات السائلة 6 لیزر‎ 
p= 2 8۔‎ emf -_ كك‎ J: -- 
بطارية ومفاومة عیاریة‎ xA ج) 9۔ لد الچلفانومتر على‎ | 
$ paia ومقاومة‎ 
-10 
| E aes - ا كه د کال‎ f~ Vg 
i l= 2 و‎ m RetRgtRy 2 ۴ + وا‎ ۱ 
1 1 


5 | WU. = ۳ 4 6.6525 X | (y4 xD dx ] (y^ 


6.1215 * 10725 J 


B. P ,] «۱۲ ü` x | ع‎ 100x10! J 


| (yx HO ۱ 
vu : E | 53x 10^ Photo وا‎ 
i ام‎ ۱ A ^ 8010417 8 


12( 2 أمبير 






bed -3 A 2 type 1‏ 4- سالبة 
6 تتزاحم برادة e yali‏ تراد pur‏ المغناطیسی 


ثانيا : 7- النموذج الماکروسکوبی ‏ 8 النمودج الميكرو ستويي 





5 1 100 i ۳ ] - 5 
pr NLC’ m 56 ا‎ dah 


)10( الثيار يمر باقصی شدة .. الدائرة في حالة رنین 
R= 100 0‏ =7 


)11( حساب ias‏ التپار : 


۱ Vmax 100 | | Imax M 1 
z 100 uU ول‎ vi 


| (12) القدر & المستنفذة ( تستنفذ في المقاومة الأومية فقط ( 


ga fi aa 
Lejf ا نا‎ m | OL چ‎ 50 ۷ 





l4 قبي‎ wc 

ب)اولا: 5۔ فلمنج لليد الیسری 6 قاعدة بريمة اليد اليمنى 

انيا 1 الأشعاع d TEE‏ من الا چسیام 

8- الطبيعة الموجية للالكتر 

(z‏ اج بف 
|1 = 
diia -‏ ار النقص في طافة الفوتون E‏ مقدار ET‏ 
الالقترون . 


jó‏ عاداقة دي بر اولي) 


AE = (6.62 x 10 


E È. 502 4 «1 8 Poi ۱۱ 
I si. FTIIT y 2Sa ۱۳ Kg 











۲ التو صيلية الگھر بية 


١ 0‏ اانبعاث التلقاني. 
ا ے الطيف jal)‏ 


۳. القيفة الفعالة 
ف ju‏ انسار 
(ب) أولا : أ معامل cal)‏ د dana‏ الفگتفی 
۲ درجة الخرارۂ الكلفينية 
۳ شفة a All‏ عنذ اللفات a‏ طول العاف 
ثنيا ۰ ١ء‏ ضذ حركة عقارب الساعة 
؟- قاعنۂ لفل 
.r‏ عكس اتجاه ثيار الملف عن طريق عکس أقطاب البطارية . 





| (c) 
۲ = BIAN sin 


*0.4x2x200x10 * x1xsin3028x10?Nm 









گاثرد = طاقة حرارية 
EDI‏ 
(الشدةظط 8^" 
الشدة - فرق الطور - فرق المسار ثعبر عن 


F = BIL = 0.4 × 2 0,2 = 0.16N 









AA-L*Ad 
A 5 BAA - BAN d = Bi 2 





A M‏ آ۵ 
emf-BLV ۵‏ 


| ۱ لان ظولها المرجي صسفیر تستطيع | ن تففذ هن بين الذرات و يحدث 


لها هيود وبذلك تدرس التركيب البلوري 


| '- لألها أشغة مثوازية ومثرابطة ولايحدث بها انفراج وتحتفظ بشدتها 
aT‏ لانھا pad‏ بعرور «dla‏ الدور ات العو جبة daii‏ اء - 


X e uw 
l3... ( 1) 5 


de laal! غقارب‎ dada في العسار العلو ی‎ 
10+ 14 = 3R + 6b 


3R + 6l: SR Mb uisi dd] ۱‏ = 44 
في المسار السفلی من عقارب الساعه 
Hi‏ + داد = د.". ;21 — :61 = ۱0 
0 2 8 , 22۸ با ۱۱۱۸ 


من 32:1 نجد : 





۱-2 - JR* +K 


a ۷‏ ال 

2 CE " ER e 

A یی‎ 
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aE 


2 
فرق الطور > فرق المسار E‏ - 5 
M‏ ,ييل cr‏ بسا ار گآ 
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ie وخافض‎ n ikad عاد‎ il 


بالات د عند أماكن التوزیع ) 


نا PPS tal‏ | 
o‏ ملد زيا( 8 ) بقل | تقل لا وداه ال 
يان Vy -ir‏ ۷۱۶ و ۷:۳۱ 
في الطاقة اكتسبها الإلكترون 
Wet - - hos = h(6x19 2x10) 7 97‏ 


)238431075 تا | چو بر 1073 x‏ 764525 
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. qe 
200 - 343۱05 


| 
9 »10 y? 23 843,107 


۰. V 292x10' m/s 


٩ /4.. 6625x107 








mV 9. 1x 10 7! x92 «10^ 





[- إضاءة مصنباح الفلوریسنث 
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۸, 2791x107 = 0,079 Á 


۲- اجهزة للقيس الكهربي ( الجلفائومثر ) - الموتور 
۳- في أجهزة الاستقبال اللاسلکي 


ON «off گمفتاح‎ -t 
S ك علاج الانفصال الشبكي‎ 


ب) أولا : الخرج > (0110 ( العدد العشري )6( 


Ld‏ :۱- اليد الیمنی لأمبير 
-Y‏ قلمنج لليد الیسری 


۳- البريمة اليمنى أو عقارب الساعة 


60 1۷ 
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Lg, 0 i a فا ہے ے لے سال سے سا‎ 
l 1 ۱ 1 1 
i I 1 1 
| ۱ P i 
1 | یا‎ S 
۱ 1 
0.5 ہے = سو‎ 
LH PE i 1 


جھد الملف الثانوي = الجهد عبر كل aal‏ ×عدد اللفات 
X Ns ViVi x Np‏ ا 
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27 
slope = چو‎ => () 9 T: It 
» 4 aita 
3 lp 


a —— = — 


Ne vV Np viL 


1 v. 
50006 m سےے کے ين کے‎ x — = ے كله‎ 1 
"۷۰ ولا‎ ON Vexi 
nz09x100 = 9007 
, 90 360 


م۳ 100" 








300 


= A00 





= "m : یسح‎ 
— + و‎ wP 


| ملحوظة ؛ اذا كان المحول كفاءته 90100 تکون ق.د.ك المتولدة في 
اللفة الواحدة في كل من الملفين ثابتة لها نفس القيمة 








